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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Bij exploot d.d. 3 maart 2016, van mij, S.C. van Isselmuden, toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder 
te Amsterdam, is op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid International 
Card Services B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Diemen, als rechtsopvolgster 
onder algemene titel van de naamloze vennootschap ABN AMRO Consumer Finance N.V., aan: Wesley 
Nesselaar, geboren 15 februari 1988, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Nederland, 
betekend: 


de grosse van een vonnis door de Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, (zaak\rolnummer 
4582873 CV EXPL 15-30421) bij verstek gewezen d.d. 19 februari 2016, waarbij bevel is gedaan om 
binnen de in dat exploot vermelde termijn aan deze executoriale titel te voldoen; 


een afschrift van voormeld exploot is voor belanghebbende verkrijgbaar ten kantore van Jongejan 
Wisseborn gerechtsdeurwaarders, IJburglaan 628-D - Amsterdam (referentie: 14110756). 

S.C. van Isselmuden, toegevoegd kandidaat- gerechtsdeurwaarder te Amsterdam, IJburglaan 628-D, 
E: info@jwgd.nl, T: 088-5799000. 
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